
化」というと，とてをおわげさに»こえ t すが. 

ととえば「巧の日 ■. どこのグランドボ巧い T いるのか J ザ 
すぐわかるというのも、立巧を11賴化なのではないでしようれ 
—人一人ザ.巧りたいときに、なりたい11«$キャブチすることができる. 


.だから、人々のふれホう»をが皮ボり、地》のせがなまっていく* 
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ィい t > 


そんなまち j < りのとめじ.曰立は ハー ドとソフトの两 面 かち、 
みなため f をに fHS をシステムをご»荣したいとまいます. 
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平成 6 年度ス U ンピック有望選手に3選手が認定 
「おめでとラございます」 

第2回ジュニアオリンピックカップ （3 月巧、巧 前田誠一 （1 日才）化海道室蘭市立本室蘭中学校 

曰）、大阪で開催した大会において優秀な成績を収 町出智也 （14 才）化海道函館市立凌雲中学校 

め、かつ将来性のある選手の中からオリンピック有 前田美穂 （14 才）熊本県本渡市立佐伊津中学校 

望選手候補として財団法人曰本オリンピック委員会 ※綱曰本オリンピック委員会主催による有望選手 

へ推薦したジュニア3選手について、このたび平成 特別研修会が目月の日佩9時より新高輪プリンスホ 
目年度オリンピック有望選手として認定されました。テルで開催されました。 


曰本協会だより 


5月度常務理事会 

日時平成6年5月 W 日 W 時お 
分〜：3時がか 

場所岸記念体育館50日会議 
室 

出席中澤専務理事、常務理事 
9 名 

1、第 W 回せ界選手権大会東アジ 
ア地区予選 

5月4日〜8日、に島巧で開催、 
無事終了。アジア地区二次予選に 
ついて AHF 金副会長ょり9月上 
旬に開催される西アジア地区予選 
を待って、9月下旬に韓国で開催 
の提案ぁり。今後、関係各国と調 
整。 

二、アジア大会じついて 

ハンドボ—ル競なのエントリ} 
(日月 8日現在)は男子5ヶ国 (日 
本、韓国、中国、 クウ 王！卜、サ 
ウジアラ ビヤ)、女子5ケ国 (日 
本、韓国、中国、カザフスタン、 
トルクメニスタン)。 

次回の日本協会と広島との巧ち 
合わせは6巧下旬3降、東京で開 
催する。 


オリンピックソリダリテイ— 
じついて 

日本協会主催の歓迎会を6月 W 
日または端日に開催することを検 
討。 

四、 中国ハンドボ—ルデ—への参 
加じついて 

ヮ I ルドハンドボ I ルデーの巧 
事であり、出来る限り参加する方 
向で検討。男子については広島選 
拔が参加検討中。 

五、 本年度国際大会開催じついて 

◎女子 

7巧が日(栃木)を日本—ス 

パル タカス (ハン ガリ 1) 

◎男子 

8月別日(名古屋)全日本—フ 

アルドビインタ 1 トル— (スイス) 

8月53日(巧戸)全日本—フ 

アルドビインタ — - ^ル1(スイス) 

8月^日(大阪)全日本—フ 
アルドビインタ^ル！(スイス) 

六、 ホ—ナー会誘じついて 

4巧别日開催のォーナ I 会議で 
提案された『球界活性化のための 
選手強化事業にがするが源確保』 
について、各才 I ナー により 一層 
のご理解を戴くため、を常務理事 


がか担して訪問、ご説明すること 
とした。 

セ、2000年に向けての展望 

国体参加資格、社会人大会、ゴ 
!ルデンリーグ、全日本総合の在 
り方等を含めた将来展望について 
小グループで検討に着手する。専 
務理事、木野、大西常務理事がこ 
れに当たる ことと した。 

八、報償をについて 
前回の評議員会で提案のぁった 
報償金については近畿協会を中ん 
とした世話人により次回評議員会 
の前に「報償金について検討する 
会」を開催する旨報告あり。 


九、 w が界選手権大会招致活動じ 

ついて 

4巧％日〜 W 日、スィス•口 I 
ザンヌで開催された I H F 評議会 
にかし、熊本県•市、日本協会合 
計？3人が出向き招致活動を巧った。 

日には日本協を化表と IHF 
専務理事、事務局長、財務局長で 
プロポーザルの詳細について巧ち 
合わ廿を巧った。大筋については 
ほぼ了解点に達したが、詳細につ 
いては更に詰める必要がある。 

試合数は U 位までの順位決定を 
含め§8試合となる。 


湧、か製薬株式会社 

会長湧み儀助氏ご逝去 



湧永製薬ハンドボ I ル部の創 
立者であり、育ての親である湧 
永儀助氏が、まる6巧^3日9が 
巧か、急性心不全で急逝されま 
した。享年郎ネ。関西学院大学 
193 5 ザ卒口 

同氏は湧永製薬チームを球界 


のトップチ I ムじ育て上げられ 
た他、全日本実業団ハンドボー 
ル連盟の副会長を始め多くの要 
職にっかれハンドボ J ル界発展 
のために御タカ戴きました。 

ここに謹んでご冥福をお祝り 
申し上げます。 






7月度行事ぞ定 

•大会 




7/30〜8/1 

第7回全国ル学生大会 

京都•田辺町 

7/31〜8/6 

第47回全日本高校選手権大会 

富山•氷見巿 

•ナショナル ミき動 



7/26 

女子 A 対スパルタカス(ハンガリー）栃木巿統合体育館 

7/27 

同 

日立栃木体育館 

6/15〜7/31 

女子 A 

強化合宿 

日立概木 

7/目〜8 

女子 J 

強化合宿 

日立栃木 

7/9〜13 

女子」 

韓国遠征 


6/28〜7/!6 

男子 A 

強化合宿 

名古屋•大同 

7/11〜15 

世界学生出場候補選手強化合宿 

名古屋•大同 

翁会議 




7/2 

7巧度常務理事会 


7/23 

7巧度第2回常務理事会 
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第 M 回男子巧巧選手権大会東アジア地区す選報ち 


短期間での準備•運営と 
問題点 

^年5月4日から日巧8日まで 
興市日新製鋼 体育館と 広島巿東区 
スポーツセンタ！ で開催された。 

アイスランドでが年 5 巧に行われ 
る化界 選手権の アジア 地区のお場 


広島県実行委員長 

山下 泉 


権は3ケ国であり、この東アジア 
の予選で優勝すれば出場権を獲得 
出来、2位の場合は西アジアの2 
位チ1ムと3番目の権利を賭けて 
9月中に巧戦することが決定して 


、る。 


当初5ヶ国の参加が予定されて 
いたが、中華台北、カザフスタン 
は棄権し、結局、日本、韓国、中 
園の3強の戦いとなった。 日本と 
しては W 年の第；3圆世界選手権の 
熊本開催実現を目指して招致委員 
会を発たし活動して いる 状況であ 
り、蒲生監督率いる新生全日本は 
必勝を期しての戦いが焦点であっ 
た。しかし結果は韓国の優勝に終 
り、またも韓国の高い壁は破れず、 
西アジアとの決戦で3を目の出場 
権を争ぅ ことに なった。試合の容 
については強化担当が記事を載せ 
ると思いますが、今年 W 巧の広島 
アジア大会やアトランタのオリン 
ピックを 目指しての強化に不安を 
残した試合振りであり、特にゲ— 
ムリ I ダーの不在、若手の伸び悩 
みが目立った。 

この大会の開催はアジアの政治 
的、財政的な事情で急遽、日本開 
催を要請された。日本協会は東京、 
大阪、名古屋の大都巿に巧診致し 


ましたが日月の連休で体育館の手 
配や短期間の準備、そして資金の 
確保等、いろいろと困難な問題が 
多く不可能となった。結局、5?年 
のアジア選手権大会での成功の経 
験を有し、アジア大会に向けて全 
日本男子の合宿を予定し体育館も 
確保していた広島でお世話するこ 
とが決定した。3月に入ってから 
の準備であったが広島アジア大舍 
実行委員舍のスタッフがそのまま 
担当することとした。運當につい 
ては何ら懸念されることはないが、 
大会開催に必要な資金の確保がお 
来るかん配であった。 

ご承姐のようじ、に島アジア大 


会そのものが日月現在、？；億円の 
資金不足であり、県内企業の殆ど 
に協賛のお願いをした後でもあり、 
もぅこれ3上は無理だといぅ環境 
での資金集めだった。おかげさま 
で日新製鋼、湧永製薬、ィズミを 
はじめ日本り I グ企業のご協賛を 
得、地元企業のキリンビ—ル、力 
ルビ}、モルテン、フジタ、一二菱 
重工業等の大口のご協力や実行委 
員の皆様の活躍で目標額を調達す 
ることか出来た。紙上をお借りし、 
厚く御礼申し上げます。 

日新製鋼化育館での初日の試合 
は、樽島会長の陣頭指揮にょり興 
市協会及び日新製鋼の社員のご協 



























合宿-国内外遠征巧ら 
ご家族の旅仔まで 
なんでち手配致します 
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力により無事開催出来ました。初 
の国際試合にも拘らず、運嘗面も 
完全で問題なく盛況であった。 

東区 SC で一れわれた2日目と最 
終日は広島市の皆様が中んに運营 
した。5?年の^チ！ムの大舍経験 
は非常に貴重なもので、自信にあ 
ふれた運當を巧うことが出来た。 

最終日にはご多忙の中、斎藤英 
四郎会長がホにされ、日本対靖国 



の決勝を観戦され、表彰式に出席 
されました。お陰様で大会を盛り 
上げる ことが 出来ました。この決 
勝戦は N H K 総合テレビで実況中 
継された。日曜日の午後1時から 
2 時間のゴ I ルデンタイムでの放 
映であり、各方面での反響は相当 
なものだった。平素ご指導を賜っ 
ている NHK の杉山氏をはじめ、 
広島放送局のスタッフの皆様に感 
謝の気持ちで一がです。 

このテレビ放映はハンドボ！ル 
の魅力を十分に引き出したもので 
あった。視聴側にとって、考ぇた 
カメラアングル、特にゴ I ルネッ 
卜裏でのシユ1卜のスピ } ド、テ 
クニック、ゴールキ I パ I の動き 
などエキサイティングな面がスロ 
1ビデオで巧現され、判りやすい 
^ 解説に併せて、スリルと面白さを 
^ 存みに満喫出来るものであった。 

- 困ったこと もあった。 AHF (ア 
^ ジアハンドボール連盟)の見解が 
^ 不統一で ある。クゥ ェ I 卜にある 
た A H F 本部の事務局長アブ.アル • 
わ レイル氏とパキスタン在住の専務 
^ 理事アグール•ハッサン氏との意 
会 見の違いにょり混乱することが多 
く、費用的にも無駄をする結果が 
生じた。例ぇば 3 試合なのに、 I 

HF からの派遣レフエリーのスロ 
ベニアの ペアと AHF 推薦の クゥ 
ェ 1 卜とバ 1 レ 1 ンの 2 ペアの 3 
ペアも招待 するとい う不経済さ。 
1ペアが1試合しか担当出来ない 
結果となった。参加チームの帯同 


審判で十みなところを開催国に負 
担増を招いている。 

この大舍で考えられることは、 
AHF が東と西アジアにみ割して 
予選をすること、そして CIS の 
国を東に加えたことである。アジ 
アのオリンピックの出場枠が二つ 
をえられる可能性があることを考 
えると西アジア主導型の準備体制 
であり、東には韓国という強豪が 
いるが上、日本の立場を考慮する 
と今後はアジア全体で予選をを開 
くょう要請すべきであろう。 

もう I つのことは、審判のこと 
である。化京 2 回、バ I レ ー ンの 
アジアの大会と広島での2回の国 
際大会を見て感じることは日本の 
審判の強化が急務であるというこ 
とである。英語、ドイツ語が話せ 


る国際感覚を有し、交渉力がなけ 
れば優位に立てない時化となって 
いる。世界選手権開催をするため 
にも ョ！ ロッ パに留学されるなど 
が策が必要である。全日本チ1ム 
の強化にもつながることである。 

次は W 月2日からの広島アジア 
大会に向けて化む暇もなく準備に 
入ります。全国のハンドボ I ルフ 
ァンの皆様、是非全日本の応援を 
お願い致します。宿泊等のご希望 
があればお早目に広島県滿会へお 
申込み下さい。 

最後に大舍開催にあたり、広島 
県、広島巿、吳巿、広島アジア大 
を組織委員会、日本協をそして N 
HK をはじめマスコミ各杜、また 
ご線賛を賜りましたを企業にがし 
て厚く御礼申し上げます。 
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第 M 回男子世界還手権大を東アジア地区予選報苦 


課題を掌握して次へつなげ 

井藤 


1995年5巧にアイスランド 
で開催される第；3回男子世界選手 
権大会の東アジア地区予選は5月 
5日から8日まで、広島巿あび吳 
巿で行われました。 

大会直前にカザフスタンの参加 

取り止めの混乱はありましたが、 
日本、韓国、中国での代表権を賭 
けての戦いは、 W 月のアジア大会、 
さらに明年のアトランタ•オリン 
ピックのアジア予選をょぅ意味で、 
大変注目が集まるなかで展開され 
ました。 

日本、韓国共に巧中国戦は、戦 
力、戦術媪存ながらも、日本が8 
点差、韓国が巧点差でクリア。8 
日、広島巿東区スポ I ツセンター 
で日ネが韓国戦がスロ}ォフ。 

私は昨年9月、バ！レ I ンでの 
第7回アジア男子選手権大会に团 
長として参加 (1 位韓国、2位ク 
ゥ卫 I 卜、3化日本)、大会の反 
省としで次の3点を課題として現 
場におえ、今回もこのぶをべース 
に7ヶ月ぶりの男子の国際ゲ I ム 
を観戦しました。 

①基本的ミスの排除(基本なの 


徹鹰反復練習) 

③ゲームメ ーカ I としてのベテ 
ランの復帰 

③攻防スイッチの固定化の是非 

曰本が韓国 

立ち上がり韓国は©イのが度の 
フ卫 イン トが2固、才 I バ 1 ステ 
ップとなるが、 1 • 2 • 3のディ 
フてンスラインの日本に警戒感を 

える。 

日本は下がりぎみの韓国ディフ 
卫ンスに⑥末岡のステップ、③田 
中の速な、⑩首藤と得点。韓国は 
長身サウスポ！、师チョ、⑩ユン 
のが点の高いシユ）卜で応酬。日 
本ディフ卫ンスは意欲ので韓国も 
戸惑ぅ場面も多く、 U かまで互角 
のな防で4 — 4。 

巧か、⑦西中が攻防 スイッチ か 
らの トリックプレイでカットし 速 
攻で得点、 5 — 4 とり！ド。テレ 
ビの解説も トリ ツキーな プレイと 
評価していましたが、私はトリッ 
キーな プレイとは 確かな基本技に 
支えられた技術から生まれるもの 


と思っていますので、ゲ}ムの流 
れのなかで、この得点の反動を危 
惧 (3 巧のチャレンジマッチでも、 
同選手の同プレイでリードされて 
いたゲームの反撃のきっかけにし 
ましたが、ナショナルが格下相手 
に行ぅプレイとしては どぅな のか、 
もっと店倒的な力のプレイを期待 
する声もあった)しましたが、こ 
のあたりから韓国の多彩な攻撃が 
始まり、皮肉なきっかけになりま 
した。 

逆に日本は単調なシュ I 卜が多 
くなり、それも早いテンポのシユ 
1卜のため、次第に好調だったデ 
ィフ卫 ンスのリズムが乱れて、退 
場も出始め前半 U — 9 の韓国り I 
KO 

後半、韓国⑦イがステップシュ 
—卜を連発(⑦イは中国戦で大活 
躍したが、このゲームでは後半に 
効果的に出場)、韓国ベンチのゆ 
とリか。 

日本は追い上げの場面で、懸念 
したミスが出て次第にりードを許 
し、お|^;で終了。メンバ1チエ 
ンジも 交替す るプレイヤ } が、局 


巧の状況を正確に理解しているの 
か、またゲームのなかで、全体の 
展開に影響を持つスタ）卜の W か 
に、戦略的指示が適切であるのか。 
少なくともこのゲ I ムを決定付け 
たのは、早い段階でのィ I ジーな 
シュートの連発にあつた訳で、意 
図的、戦略的な部分でベンチヮー 

クとしての強い指導力を期待した 

% 〇 
レ 

私は先に、ナショナルチ I ムと 
は国内の総力を網羅出来ることが 
不可欠と、方向性を示しています 
が、それは怪我にょる戦列離脱が 
最小限であることも意味し、その 
点での蒲生監督やスタッフの懒み 
については理解をしたいと思いま 

ただ、規模は違つても総ての指 
導者の悩みも同様であり、許され 
る戦力でいかに結果をだすのか、 
指導者の真価はその一点につきる 
訳で、敗戦の悔しさ、課題を充分 
掌揺してアジア大会及びそれ： J 降 
につないで賞いたいものです。 

最後に なりました が、今回 もま 
た広島県協会の皆様には大変お化 
話に なりました。 大会の運営は も 
とょり、世界のメンバーにがする 
確かなホスピタリティに感謝の気 
持ちでいつぱいです。 W 巧の アジ 
ア大会で男女ナショナルの好成績 
こそが、広島の皆様のお気持ちに 
応えぅる唯一の ことの 自覚を蒲生 
男子、緒方女子監督と共に認識し 
たいと 思います。 


























に島アジア大会に 

向かって 


アジア競技大会施設専門委員山本 一 


NEXT ONE — セノーイズム 

限りない可能性に挑戦し、感動を勝 
ち取っていく——セノーの仕事もま 
た、スポーツそのちのかちしれない。 

妥協のないセノーの ' 'NEXT ONE " 

にご期待ください。 



货 Senohd 


セノー 株式会社 

ま京都千代田区神田司町 2-7 
巧 03-3292- 541 I 

日本ハンドボール 協会検定 品 製造1場 


広島アジア競お：をまで目月別 
日で残り131 日と なりました。 

大舍は W 月2日開を式、 W 巧 W 
日閉会式で、各競技一部を除いて 
W 巧3日ょり行われ、別競技33 
7種が広島県を中むに行われます。 

ハンドボ！ル競技は、今や広島 
におけるハンドボールのメッカと 
なった広島市東お井田新町の東区 
スポ I ツセンタ I で行われます。 

1991年に広島で斤われたバ 
ルセロナオリンピック•アジア地 
区予選を兼ねたアジア選手権大会 
では男子は特別参加のオーストラ 
リアを含め^:3ヶ国1地区の；：3チ1 
ム、ホ子は4ヶ国1地区の5チー 
ムの参加があり、広島アジア大会 
の参加チ I ムも驾初同数またはそ 
れ1^上のチ！ムの参加が予想され 
ました。それ：^上と予想しました 
のも、旧ソ連の5ヶ国がアジア地 
域に編入されたからです。 

広島アジア競な大会組織委員を 
は、当初から全体役員選手団の枠 
を 7300人ツ 内とするとい う方 


針のもと、ハンドボ—ル競技はこ 
れまでのソウル、化京の両アジア 
大をの参加国数等を参考に、また 
先のアジア選手権等において各国 
へのヒヤリング等を考慮し、男子 
9 チ I ム、女子日チームの案が化 
されました。アジア大会は、予選 
もなく、各国 NOC の申込みに全 
てを委ねているため、なかなか実 
数が把握出来ず、大会の準備にも 
力が入らないのが実態でした。 

昨年2巧に大会組織委員会が斤 
ったチーム競技の参加事前調査で 
は、男子は中園、化朝鮮、日本、 
韓国、クウ卫—卜、々タール、サ 
ウジアラビア、ウズベキスタンの 
8ヶ国、女子は中国、北朝鮮、日 
本、韓国、トルクメニスタンの 5 
ケ国でした。 

さらに 今年の 5月5 日を期限と 
するチ J ム競技の最終締めがりと 
もいぅべき「チーム競拔の数のエ 
ントリ I 」 の結果は、国際情勢の 
変化もぁり、男子は中国、日本、 
韓国、クウエ—卜、サウジアラビ 
アの 5 ヶ国、女子も中国、日本、 
カザフスタン、韓国、トルクメニ 
スタンの 5 ケ国となっています。 
現在アジアハンドボ}ル連盟 《A 
HF) を通じて、組織委員会に入 
った情報では女子のキルギスタン 
が参加を希望しているとのことで 
す。現在、キルギスタンの NOC 
に確認をしています。 

現在のエントリーの状況を考え 
ますと、アジアオリンピック委員 


を ( of 公のを長でもあり 、 A 
HF のを長でもありますクゥェー 
卜のシェイク•ア I マド•ファハ 
ド•アル•ジャバ•アル•サバ氏 
が5ちに広島で斤われた OCA 理 
事をの席上、ハンドボール競技に 
おいては、もぅ少し参加チー ムを 
増やすょぅ各国ハンドボ^ —ル協全 
に 働き かける ことを提案されまし 
た。 

大舍の準備を斤っている者とし 
て、参加チ—ムが確定しないぅち 
は、試合スヶジユールだけでなく、 
それに付随する会議日程、運営役 
員の数などが確定出来ません。大 
をを 4 ヶ月後に控え多少のあせり 
もありますが、ここでジタバタし 
ても始まりません。今日 (5 巧^ 
日)、組織委員をょり日本協をを 
通じて AHF に対し 6 巧巧日まで 
に参加チ—ム数を確定していただ 
く様要請しました。 

幸いなことに前回のアジア選手 
権大会、今回の世界選手権大会東 
アジア地区予選において、通訳の 
お手たいをいただいた広島経済大 
学のジョージ•ハラダ先生、上田 
みどり先ホをはじめとする諸先生 
方もアジア大会での応援を約束し 
ていただいておりますし、大会役 
員もアジア大会期間中はを休を取 
る準備をしてくれています。 

本格的な準備はこれからになる 
と思いますが、大会には巧全のが 
態で外国チームをお迎えしたいと 
思っています。 


已 







日本女子学生選なチーム 



氏 

名 

所 属 

団 

長 

福地 

賢介 

全日本学生連盟理事長 

お 

督 

藤原 

佑 

日本体育大学監督 

3— 

-チ 

經塚 

正一 

武庫川女子大学監督 

3— 

-チ 

田中 

ず 

福岡大学監督 

ト レーナー 

田邊 

利香 

浜脇病院 

審 

判 

後藤 

登 

国際審判員 ( A ) 

審 

判 

清水 

宣雄 

国際審判員 ( A ) 

通 

訳 

S 浦 

俊也 

ドイツ在住.ケルン大学 

G 

K 

安田真由美 

日本体育大学3年 

G 

K 

中井 

美世 

武庫川女子大学2年 

G 

K 

遠藤ひろみ 

東京女子体育大学2年 

C 

P 

田村 

啓子 

武庫川女子大学4年 

C 

P 

山田美智が; 

東京女子体育大学4年 

C 

P 

大前 

佳世 

筑波大学4年 

C 

P 

ミを 

雅美 

武庫川女子大学4年 

C 

P 

神津 

奈美 

東京女子体育大学3年 

C 

P 

小を巧陽子 

筑波大学3年 

C 

P 

稲次 

彩 

筑波大学3年 

C 

P 

小林 

直美 

福岡大学3年 

C 

P 

後藤 

園 

曰本体育大学2年 

C 

P 

稱田 

華恵 

東京女子体育大学2年 

C 

P 

宮本奈芳美 

日本体育大学2年 

C 

P 

辻賀奈子 

大阪体育大学2年 

C 

P 

久保 

幸江 

大和銀行 


※久保選手は平成6年3月卒業のため大会規定に 
より出場資格が認められている。 
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焼二が用てさし、 

' が装なィ-ホ a 本'、ント•ボ -/ レ齡 M 宙 


日本"ンドボール说を阳里のわま巧， 

チームな、巧引特ちがござ夕ます。 梦:: 

巧当/巧ぶなお抽いをわせ下さい。だ三 T , 
•を泊巧を 

シングル8,800円より（悦サ込） 

ツイン17,000円より（がサ込> 



■« を、を酿、巧巧サの化 
10をよリじ0を*で 
各 gfll しみ等ご巧巧下さい， 


ぶ巧興ホテル 

〒!41»巧巧ち川 KS 五ぶ田2イ-8 

03[3434]10頁0 


第1回女子世界学生選手権大会 
は、平成 6 年 6巧 W 日ょり洗日 ま 
でスロバキア•ブラチスラバにお 
いて、日本、韓国、台湾、ア メリ 

々、ブルガリア、 チ卫コ 、ドィツ、 
ル I マニア、ハンガリ I 、ポ！ラ 
ンド、ロシア、スロバキアの2ケ 
国(グループ分けは巧日15降)が 
参加し開催される。 

男子は、本年で第^3回目の開催 
となるが、女子は6年ほど前から 

開催云々の話は聞かれ、第 U 回巧 

子世界学をの時には、女子の世界 

学生が開催されたら、日本は参加 

の意志がぁるや否やの問い合わせ 

もぁった。その後も、開催の曝は 

聞かれたが、具体的な情報がまっ 

たくなかった。 

日本協会斎藤事務局長の大学ス 

ポーツ連盟事務局への細かい心配 

りのお陰で、今回の蘭催をキャッ 

チ。更に、昨年 3 月の第 1 回エン 

トリ—手続きを巧ってもらい、初 

めてホ子世界学生が実感として捕 

らえられた が、学生連盟の関係者 

は、正直言ってやっと開催かと言 


ぅが 象は否めないのではないか。 

選手はを地区の推薦遭手とィン 
々レの結果による推薦選手を集め、 
選考合宿を平成 5 年 U 月(ジャス 
コ)、平成6年2月(ブラザーエ 
業)、同 3 巧(オムロン•全日本 
強化試合=広島)と各々斤い、別 
記のような選手を最終選考して、 
大会に挑む ことと なった。 

巧子の大をでは、ナショナル選 


手なびその国の次代を粗ぅとされ 
る、それに準じた選手で構成され 
ているが、女子の場合は、各国ど 
のょぅな選手構成かはまったくわ 
からないが、男子同様にナショナ 
ル選手中心に、それに準じる選手 
が若干をという構成ではないかと 
予想している。 

参加国を見ると昨年のホ子世界 
選手権大会上位進化国であるドイ 


ツ、ロシアをはじめとして何れも 
ハンドボ—ル強豪国でぁり、苦戦 
は免れないかと思われるが、女子 
学を界にとって、良いも悪いも世 
界でのランクづけがなされる機を 
でぁり、少しでも上位を おぅと 言 
ぅ藤原監督、徑嫁、田中両コ I チ 
の意気込みが感じられ、それなり 
の成績と大きな収穫を得てくるも 
のと思っている。 

最後に今回の大会参加に際して、 
事務手続き、その他でご協力をい 
ただいた協を役負と事務局の皆様、 
情報提供をいただいた NHK 杉山 
様、また合宿でお世話になった各 
企業の方々、それに商品提供をい 
ただいている各企業の皆様に書面 
をお借り致し、お礼の摸唆をさせ 
ていただくと共じ、大会終了後に 
詳しい報告をさせていただきたい0 


第 1 回女子世界学生選手権 
大会参加に際して 

を日本学を這盟理事長福地货か 































































Your Daiwa Staff 


ライフプランは暮らしの中でち大さなテーマで 
す。このテーマに h —タルにお応えでさるのザ 
〈ダイワ〉でも信託ちでさるべんりな都巿銀行 
として、財産の管理と運用、不動産の売買仲介と 
有効利用、年金や相続•贈与の設計、ローンのお 
巧話から自動サービス、さらに国際業務と、幅広 
くバククアップさせていたださま' To お客さまと 
ともに明日を創造ずる Bank 〈タイワ〉をぜひ 
ご活巧ください。 


大巧銀行 

Daiwa Bank 






人 S 菱重工 


=ま重工業株ホを社 

本 化パーキングシステム部まま都千代田区かの内 2-5-1 干100巧 (03)3212- 9157-61 
中国を化鉄谁二課広妄ホ中区袋町 4-25( 明治生命広畜ビル）〒730 ‘巧 (082)248- 5185 


_ エレべ一夕十パズル方ぶ(特許申請中） 

ミ義可 U "# ド f トツ 


扇効率駐^„ 

高さ 31 m ’7台 X 13 層で削台0しかを高遠入出庫。 


参前面空地不要。間口7 • 8 m X奥斤 17.5m の±地をフル活用 
•エレべータをとり囲む7台みの駐車スペース （2 層より上） 
•エレべ一夕で昇降、パズル方式で駐車。入出庫は同時進巧 
•昇降 120m/ み、水平搬送 60m/ みの高速で素早い入出庫 
•低圧を電で電気料金が割安。電気取扱主を技術者が不要 

• I 人で、エレべータ方式3基みじ相当する管理ができる 

• C 02 ボンべ室•電気室など、必要設備をすべて塔内に収納 

















大崎電気がオムロン下す 

を技本実違副瑣事長 

ま谭力勇 


中が荷役が勸優勝/ 

を S 本実連常務理き 

喜井美雄 



新巧な明日/ 


KIRIN 


ミスタ■ゼ■ル。 
丰リンラげ■ピ■ル 


ごールは、20歳【こなつてから。 t リンビ-ルはなさな 




今回の会場の愛知県化育館は、 
本年開催の「わかしゃち国体」に 
向け改装され、フロア、テレビ中 
継等整備され良い コンディション 
の 中で開催され ました。 

今大会は、平成6年度最初の大 
会で、各チームの補強状況を知る 
とともに、金日本 A 選手がいない 
事もあり、残リメンバーでチ I ム 
力を知る絶好の機会であった。 

1回戦は、地元の巧戦で接戦が 
予想されたが日本電装が快勝、大 


同特殊鋼、中村荷役、 S 陽商会の 
日ネリ1グー部が順当に勝ち進ん 
だ。 

2回戦は、後半ベテランの活躍 
で湧永製薬、新人、中堅の動きの 
良い大崎電気、新人、ベテランが 
旨く嗤みぁい前半で勝負を決め、 
昨年の日本り！グ優勝の日新製鋼 
を破った中村荷役、本田技研は S 
陽商会に接戦の末僅差で辛勝。 

準決勝戦、湧永製薬が大崎電気 
は立も上がりより互角に接戦をし、 
終盤までもつれたが、退場者が出 
たスキをつき大崎電気が勝利をも 
のにした。中村荷役が本田技研も 
立も上がり互角に接戦していたが、 
中盤、中村荷役の興のなずに渡る 
活躍により差を広げ勝ちを呼び込 
んだ。 

決勝戦は大崎電気対中村荷役と 
なり、初の対戦となった。大崎電 
気は新人森ネ、 GKH 藤を中ムに 
よく頑張ったが、中村荷役は具の 
攻ずに渡る活躍と新戦力木浪の活 
躍により大崎電気に快勝し初優勝 
を飾った。 

今大会を振り返ってみると、中 
村荷役の進境と名門大崎電気の復 
活がが象に残った。あとのチーム 
は年度始めのためかミスプレ—が 
目立ったが、優秀な新人の台頭も 
あり明るい材料も.うった。 


最後に、本体会の関係各位に厚 
く御礼申し上げ、来年の大会に期 
待を寄せて、私の感想と報吿と致 
します 


本年 W 月に広島で巧われるアジ 
ア大会に向けて全日本チ I ムの強 
化合宿•海外遠征を絲けている中 
で開催された 「 JBH プレジデン 
トカップ」であった。 

今年の大会は、各チーム共にナ 
ショナル選手をかいた戦力での参 

旧こ..でつ.こ。 


ムの関係各位の温かいご協力とご 
支援にょり無事に大会を成功裡の 
もとに閉じることが 出来、 紙面を 
お借りして厚く御化申し上げます。 

さて、本大会でありますが、目 
立った特徴として次の一二点が挙げ 
られる。 

r ナショナル選手を欠いた戦力 
であるため、一部のチ I ムを除き 
チームのまとまり、迫力あるプレ 
1が例年にくらべ少なかった。 
ir しかしながら、ナショナル選 
手のあとを若手の控え選手が出場 
の機会に恵まれ、若々しいプレー 
を展開してくれた。 

ニー•優勝した大崎電気をはじめ、 

をチームの補強した韓国、中国の 
選手は、技術.スタミナにおいて 
日本選手を大きく上回っていた。 

大会中に、女子チ—ムの監督に 
感想を聞いたところ、確かにナシ 
ョナル選手がおけた穴は痛いが、 
これはお互い様で、そのことょり 
も若い控え選手をレギユラ—とし 
てこの大舞台でプレ！させること 
が出来たのは、今後の戦力を見て 
いくのに大きな成果があったとの 
声が多かった。また本大会に備え 
練習を積んできた選手にとっても、 
予定通り開催したことは非常に好 
評で、我々開催関係者も、結果に 
おいて正解であったと意を強くす 
るとともに、 今後の参考例にして 
いきたく思ぅ。 

大会は下馬評通り四強にオムロ 
ン、化哥艰巧、大崎電気、日立栃 
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新しし、時代を作ってゆくのは、 

新しし、ひらめき。 

そして、ひらめきを実現してくれる 
素がが求められます。 

常に新しいな術で新しし、夢をかなえる 
素材をわ届けしてきた日新製銅。 
これからも時代に応える 
新しい素材をみつめてゆきます。 



明日の素がをみつめる 

覆)日新製鋼 

まち洲千れ田区丸の內3 - 4 - I 


まを都干れ田区化の巧3 M 
(巧国席ビル）凸 03-3126-55 り〒1〇〇 


8 — 7 
2 1 

21 〇 
3 1 

nis 

5 i 5 
2 1 


ソニー国み 
ムネカタ 
JUKI 
自衛隊 

大和銀行 

ブラザ -5 
シャ トレ！ ゼ 
ジャスコ 


▼1 回戦 
大和銀行 
大崎電気 

シャトレーゼ 
ジャスコ 

▼ 2 回戦 
北国銀せ 
大崎電気 

オムロン 

日立栃木 


もぅ一試合のオムロン対栃木日 
立は、選手層の厚さを謗るオムロ 
ンが、巧村、張選手を中ムにミド 
ルシユ—卜、サィドシユートで得 
点を積み重ね、陳、中山選手を中 
、心に健閱した日立栃木に楽勝した。 

優勝戦は一方的な試合になった 
が、最終日の3位、日位、7位決 
定戦は1点を争うシーソーゲーム 


畜特殊鋼星崎 S — 巧北陸電力 
◎個人表彰 

《ベスト 7) 

GK 林田庄司(中村荷役) 

FP 興龍基(中村荷役) 

八尾泰寛(中村荷役) 

森本彰を(大崎電気) 

酒卷靖治(湧永製薬) 

満井健康(本田技研) 

林珍錫(大同特殊鋼) 
《新人貸〉 

木浪達丈(中村荷役) 

《最優秀監督賞〉 

松本勇(中村荷役) 


を展開し若さあふれるフレーが 
随所に見られ、観客の皆さんには 
十み満足のいただけた試合でぁっ 
た。 

最後に、この大会を機会に若手 
が成長し、秋の日本りーグで活躍 
する ことを 期待する。 


▼準決勝 

大崎電気^;—巧北国銀行 
オムロン巧日立栃木 
マ決勝 

大崎電気别 IU ムロン 
▼3 位決定戦 

日立栃木 — s 北国銀巧 
マ5位決定戦 

ブラザ—工業化—別シャトレ-ゼ 

マ7化決定戦 

ジャスコ大和銀行 
▼9 位決定戦 

ソニ—国み^ — U 嘉隊化育叢 

◎個人表を 
《ベスト 7〉 

今辟清美(大崎電気) 

お原ゆかり(大崎電気) 
白仁淑(大崎電気) 

内村裕子(オムロン) 

光井フミ香(才台ン) 
陳恵馨(日立栃木) 

西 W 和江(化国銀行) 

《最優秀新人贊〉 

広瀬喜代香(大崎電気) 

《最優秀監督貸〉 

矢内浩(大崎電気) 


木が危な気なく勝ち残った。この 
4 チ— ムが ベスト 4に進出したこ 
とも今大会の特微が出ている。即 
ち、大崎電気、北国銀行の韓国選 
手、 オムロン、 日立お木の中国選 
手は、それぞれの国のナショナル 
選手で、かつ油の乗り切ったベテ 
ランであり、日本の若手選手では 
ディフ L ンス、オフ卫ンス 共に太 
刀巧ち出来なかった。しかし、大 
崎の白選手、オムロンの張.王選 
手、日立栃木の陳選手、北国銀行 
の白選手等のプレーを目のあたり 
にして貴重な経験をしたと思われ 
る。 

この経験を生かし、大会参加の 
若手ょりナショナル選手が輩出し、 
白仁淑選手を上回るプレーヤ—に 
育ってほしいと念願する。 

優勝戦は、大崎電気の白選手の 
個人なが巧え、これに加えセブン 
の ファイト 湿れるプレ！がオムロ 
ンを大きく上回り、前半で u ^7 
と大きくリ ー ドした。 後半に入り 
オムロンの反撃が期待されたが、 
懸命のティフ卫ンスも功を奏せず、 
大崎電気の々ットプレ I 、速攻が 
巧え、得点は開く一方であった。 
敗れたオムロンでは内村選手の健 
闊が光った。 

優勝した大崎電気は4年目の栄 
冠で、王者大崎の復活を感じさせ 
た。 

準決勝の大略電気が化園銀巧は、 
両チーム共に優勝候補の筆頭に上 
げられ た チ—ムだけの ことはあり 


好試合を展開した r 
試合は、両チ！ム共に白選手を 
中んにミドルからのシユート、フ 
エィント からの カットィン シユ 1 
卜等で後半のかまで1点を争ぅ展 
開であったが、終盤で北国の得点 
が伸びず、後半も好調を持続した 
大崎電気が新人広瀬選手の活耀も 
あり、かろぅじて 逃げ切った。 


男子の部成績表 


▼1 回戦 

日本電装？トヨタ車体 
大同特殊鋼巧 13 北陸電力 
中村荷役畜黨 S 崎 

二一陽商会トヨタ自動車 
▼ 2 回戦 

湧永製薬別—巧日本電装 
大崎電気の一巧大同特殊鋼 
中村荷役別 IW 日新製鋼 
本田技研別 — W 一一一陽商会 
▼準決勝 

大崎電気別—の湧永製薬 
中村荷役 W — W 本田技研 
▼決滕 

中村荷役％ — S 大崎電気 
▼’3 位決定戦 

湧永製薬が IW ネ田な研 
▼日位決定戦 

日新製鋼 W — 巧大同特殊鋼 
►7 化決定戦 

日本電装ーニ陽商会 
▼9 位決定戦 

トヨタ自動車別 IW トヨタ車体 
▼ U 位決定戦 
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週間トレーニンク’ 


月 

火 

水 

木 

金 

± 

曰 

6:30 

1 

7:10 

ジョギング 

ランニング 

ジョギング 

ランニング 

休 

9:30 

1 

10:10 

1 

12:00 

サーキット 

トレーニング 


サーキット 

トレーニング 


トレーニング 

丄 




14:00 

17:20 

1 

18:00 

トレーニング 

丄 






喬 

曰 


ランニング' 

トレーニング 


ランニング 

トレーニンダ 


ランニング 

トレーニング 

19:30 

1 

20： 30 

ク了イト 

トレーニンダ 


クエイト 

トレーニンク’ 


ウェイト 
トレーニング 



•ランニングトレーニング/12み間走の記録を基準としてメニューを組む。 
. サーキットトレーニング/30みを基準として目〜8種目を3セット。 


■■女子ナシヨナルチーム国 M 

長期合宿について 


女子シヨナんチーム監督 

緒方辭推 


① 基礎体力の向上とスピード強化 

② 基礎技術の向上 

《第二期》5月引曰〜6月に曰藻旦 

H 熊本•オムロン鹿陽センタ— 

① 個人基礎技術の向上 

② コンビプレ！、サィンプレ1の強化 
《第 III 期》6月 W 日〜8巧4日(如日) 

»栃木•日立楠木体育館及びグラウンド 

① 戦術(攻撃•防御)原型の獲得 

② コンビプレ！サインプレー湾得 
《第四期》8月5日〜9月3日 (W 日) 

海外遠征 


デンマ！ク、スロバキア、ドィツ、ポ 
1ランド 

① 試合(大会参加) 

② 戦術応用なびテスト 

《第五期》9巧目日〜9月巧日(の日) 

H 栃木•日立お木 

① 戦術の安定化 

② 体力の調整 

《第六期》9巧％旧〜 W 月—日 

=広島•アジア大会選手村 

①調整 

第回広島アジア大会出場 


j ィングを重わて確認を致しました。また、 
体力的にはシーズンオフのために、どのチ 
1ムも基礎体力作りに取り組んでいる時期 
のために問題はなく、選ばれた選手一人一 
人の意欲も充かに感じられた。体力的•精 
巧的には相当レベルの高いところからスタ 
—卜が 切れることを確信。 

4 月 9 日、広島 グランド ホテルに集合。 
選手巧名(メンバー別揭。比嘉選手は大学 
に新入学のために オリエンテーリングで 欠 
席。西村選手は1週前に膝を痛めて1週間 
遅れ)の 内、 U 名参加。 長期合宿のスタ ッ 
フは私と穂積コ I チの二人と、体力面の臨 
時コーチをして頂く山口大•森田先生、藤 
厭か子強化専門委員長の合計な名。簡単な 
ミ1ティングを斤い、合宿スタ—卜の意気 
、込みを確認しあった。 

夜は広島ハンドボール協会主催の激励夕 
食会を開催して頂き、合宿前夜の楽しい一 
時を過ごさせて頂き、広島ハンドボール協 
をには大変お世話になりました。 

爭4月 W 日から W 月1日までの長期合宿ス 
ケジユ I ル 

《第一期》4月 W 日〜5月如日日) 

H 広島•吳巿 

一•海上自衛隊吳教育隊、体験入学 

(4 月の日より4月；5日まで) 

① 強い精神力の養成と人間形成 

② ナショナリズムの徹底 

③ チ I ムワ I クの強化 

こ•宿舎 U 興海員会館 

練習り日新製鋼体育館 

海上自衛隊からす小島体育館 

自衛隊 内ウェイトトレ I ニン 

グ場 

自衛隊内ランニングコース 


アジア大会に向けて女子ナショナルチ— 

ムの長期強化合宿が、 4 月 W 日ょりスタ— 

卜致しました。 

この 合宿の準備のために、 2月と3月に 

それぞれ 1 週間ずつ合宿を巧い、 1991 

年の長期合宿の経験談とか、今回の合宿で 

の進め方について細かいところまでミ！テ 
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—/ シュ■卜を見せてほしい 0 

巧み付け部エッジの傾斜が、スパイラルソールが、そして a がレが、果敢な巧 E を巧能にする。 


なをスカイハンド®ジャパンな -S 品を THH 711 

メーヵ—ホ望小売価な¥16,已00(ミ肖賣税巧き） 

ホラー：* ホリイトX曲レッド•マリンブルー * ホワイトX姐マリンブルー.レッド 
サイズ/の. 5 - 29 . 0 cm ななし 



a 脱 . 

ATHLETIC SHOES 


でぐ•巧品じついてのわ巧い含わせは株式会社 ァ シックス ミ 肖■を巧設室までどうぞ。 T 650 巧戸ホ中央区巧皂中巧7了目 I を I TE し (078)303- 2 2 33 博 巧） ’（078)303-3333( 大代表） 
巧るでな グノソノ A デ130ままが墨田区結ホ 4 T 目10番 II 号 TEL (0 3 ) 3の 4 - 1814 (ま巧）.(〇か的 4 - 2221 (大巧鼠■贷は(^ァシックスの登録商捂です。 


が上が大会までの長期合宿予定です。 

みに1週間のトレーニング予定でありま 
す (別 図参照)。このサィクルで約2ヶ月 
間続けて体力的に向上させ、次回ょり戦術 
的な ことを中、心と する。 

第一二期合宿では戦術面の強化を進め、海 
外遠征で約な試合予定しており、その中で 
戦術の テストを 巧い、 チ！ ムとしてが用戦 
術の確立を図りたい。第五期で戦術のを定 
と調整を目的として長期計画を致しました。 
♦第-期合宿の内容について 
《目的》 

長期合宿に当たり、規則正しい生活環境 
の中で チームワ I クを図り、ナショナルチ 
—ムの1 員として自信と誇りを持ち、アジ 
ァ大会に臨むために、海上自衛隊吳教育隊 
で体験入隊を経験致しました。 

体験入隊は普通2泊3日が規定であり、 
今回のを日本女子チームの1週間の体験入 
隊は異例であり、いろいろな人にお世話に 
なり今回の体験入隊となりました。基本教 
練、手旗、結索(ロープの結び方)、験、 
水泳、短艇(ヵッター)、教育参考館見学 
(特攻隊員の遺書、遺品を展示)、艦艇の 
見学、いろいろと細かいところまで体験出 
来ました。朝の起床から時間に追われ、ベ 
ッドの整理、シーッの雛取りを何度もやり 
直したり、集団歩行訓練、一人では簡単に 
出来るが^^人が気持らを整ぇての集団訓練 
は大変であります。繰り返し何度も練習す 
ることにょり、少しは格好も良くなって来 
ました。号令の声も最初は大声が出ないが、 
乂第に慣れて、良く通る号令が掛けられる 
ようになった。江田島参考館では、若くし 
て戦場に一行き、特攻隊として固のために身 


を捧げた隊員の遺品、遺書を見学し、選手 
全員、胸を巧たれ涙を流しながら時間も忘 
れ読んだ遺書に感動。今回の体験入隊の目 
玉であった。短艇訓練、チームワ—ク とい 
ぅ点からも楽しみな トレ ー ニングであり、 
選手も期待しておりました。1回目は雨で 
流れたが、2回目は好天に恵まれた。3名 
の指導隊員と我々 W 名が一艇に乗り込み、 
海上へ出る。 ここで やっと才—ルの操作の 
指導を受ける。谱ぎ方、立て方と何と手荒 
な指導方法であるが、一番指導効果の出る 
方法でもある。真剣に取り組み、必死にな 
って気持もを合わせ、オールを谱ぐ手も揃 
い 前進するよぅになって来た。2時間内で 
一応の成果が出せた訓練であった。 

每朝の国旗掲揚にも不動姿勢で臨み、胸 
に付けた日の丸の重さを感じさせられまし 
た。 

体験入隊最後には、司令出席のもと新隊 
員を員による歓送迎会が行われ、1週間前 
の体験入隊の慰労と今後の活躍を期待され、 
エ—ルを送られた。思い出に残る1週間で 
あり、初期の目標を計画通り達成出来たと 
確信致しました。 

練習場所と宿舎を変えて、次の目的、化 
力の強化、遊礎投術の強化に取り組む。 

1ヶ月間、走り込み中ムの基礎体カアッ 
プを図った。前記計画による日課で練習を 
進めた。始めて4日目当たりから身体の疲 
れのピークを迎え、筋肉痛を訴える選手、 
古傷の再発を訴える選手が増え出したが、 
練習は計画通り緩めることなく進めること 
にした。岡本 トレ— ナ ー が4月巧日、合宿 
入り。毎日、早朝から夜まで選手の治療、 
手当をして頂き、回復が早くなリ随か助か 

つた。 
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女子ナシヨナル長期強化合宿參加者名簿 


監督 


緒方 

關雄 

1946.11 .19 

大和銀わ 





コーチ 


穂積 

曲 ■一 

吾;度 

1952. 

3.26 

化国銀行 





選手 


巧 

名 

生年月日 

身長 

体重 

m 

属 

G K 

1 

川島ゆう子 

1968.10 .21 

173 

65 

才 

ム 

□ 

ン 


(2 

ネ寸山みどり 

1969. 

1.9 

177 

69 

シヤト 

レー ゼ 

C P 

2 

荒川 

格子 

1973. 

4.25 

172 

68 

大 

和 

銀 

行 


3 

上出恵美子 

1973. 

5.17 

168 

55 

北 

国 

銀 

行 


4 

松本 

恵美 

1974. 

7. 6 

173 

73 

曰 

立 

梳 

木 


5 

山川 

由加 

1974. 

5.29 

167 

57 

ブラザ 

—工業 


6 

比嘉 

晴美 

1969. 

912 

164 

53 

福 

岡 

大 

学 


7 

貴田 

直子 

1969. 

10.18 

174 

65 

曰 

立 

栃 

木 


8 

小侯 

訓子 

1969」し15 

157 

55 

大 

ネロ 

銀 

巧 


9 

±師 

基子 

197 し 

9.14 

166 

62 

ジ 

ャ 

ス 

ご 


10 

を本 

泉 

1970. 

6. 5 

162 

59 

お 

国 

銀 

行 


II 

が下由紀子 

1970. 

8.27 

161 

54 

お 

国 

銀 

行 


13 

西村 

聖子 

1970. 

10,14 

173 

62 

才 

ム 

□ 

ン 


14 

西口 

貴子 

1971. 

6.28 

173 

60 

大 

ネロ 

銀 

巧 


15 

巿来 

未央 

1968. 

1.3 

159 

63 

曰 

立 

概 

木 


17 

古田 

千明 

1969. 

5.30 

154 

55 

才 

ム 

P 

ン 


18 

ル松 

晃子 

1969. 

9.11 

179 

70 

シャト 

レー ゼ 


(9 

本間 

尚美 

1971. 

し17 

168 

63 

大 

崎 

電 

気 


20 

田中美音子 

1975. 

し14 

158 

49 

大 

和 

銀 

行 



每曰が新しい 



成なさせよラアジア競技大食 

イス’5は公式スポンサー(スーパース K ア)として支援していまず。 
第12回アジアな揉大さを房1994 

•南堪期 間平ぶ日年り柳) I 日月吕日 HH 6 日回巧日固 

■閱陷地にちホを中ぶ、とずる巧巧地域 


ゆめの数だけ、感動がある 


〇 


その日のために、夢のためじ、今まで頭張ってきた自分を信じて。 

力いっぱい巧ちこむキミの姿に、語りがくせない感動が生まれる。 

イズミは、そんな感動に満ちたハンドボールシーンに心からエールを贈ります。 



本社/〒 73 2広當巿南区京橋巧 2 -22 TEL (082)264~32 りが） 


《合宿のを活》 

単調な基礎体力練習にも慣れて来て、順 
調に軌道に乗ったのは5月の連化に入って 
からである。 

選手の中で若手メンバ—の明るさにベテ 
ラン選手たちの引っ張られる場面が多く、 
また若いがために時時々脱線する場面もあ 
るが、前回長期合宿とは違った味が出て来 
ているので、この調子で進んで一行きたい。 
怪我で調子を落している選手の化力面がム 
配であるが、徐々に回復の化しがあ、少し 


の辛抱で全員揃っての練習が出来る。先は 
まだ長いので、焦らず、マンネリ化になら 
ないよぅに進んで巧きます。今後とも、か 
子ナショナル チ！ ムにご声援下さい。 

最後になりましたが、選手所属チ I ムの 
関係者、広島県ハンドボール協会、吳ハン 
ドボ I ル協会、浜脇病院、陸上自衛隙の関 
係者、特に塩見氏には大変お世話になり、 
お礼申し上げます。 
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表医療処置(対応)状沉 


選手 

チヤレンジマッチ （ H 目 • 3 • 1 〇〜3 • 1 2) 

選手 

東アジア予選 （ H 6.5.4 〜 5.8) 

A 

右足関節後腔骨筋髓炎 

A 

ち足関節捻姓 


(テーピング固を） 


(サポ ーター 固定） 

B 

右足関節膊骨筋髓あ 
(テーピング固定） 

B 


C 

右小指突き指 

C 

両膝窩筋筋痛 


(アイシング） 


(インテバン塗布.マッサージ） 

D 

右足関節捻挫 

D 

右小指 MP 関節•旣帯損傷 


煤具） 


(テーピング固を） 

E 

左下肢 S 頭筋の肉ばなれ 
(テーピング） 

E 


F 

ち膝腸腰数帯炎 

F 

頭部打撲 


(ストレッチング指示） 


(頸部アイシング、マッサージ） 

左膝腸腥数帯あ 

外側ハムストリング膊炎 

(マッサージ•ストレッチング） 

G 

右足関節後腰骨韵礎お 

G 

左膝内側々副勒帯損偽 


(テーピング固定） 


左排腹筋肉離れ(筋斷裂） 
(マッサージ、テーピンク:アイシング） 

H 

腰椎椎間板症の腰痛 

H 

ホ示指 MP 関節炎（テーピング） 

1 

(ストレッチング） 

肩の痛み 

1 

腰痛症（ストレッチー体幹、下肢） 



J 

左大腿直筋々膜あ(肉離れ献 
(サポーター圧迫、ストレッチン 
グ、マッサージ） 



K 

L 

右月非腹筋肉離れ 

(松葉が負荷歩行〜マッサージ） 

右アキレス膽周囲炎（マッサージ） 
腰痛（マッサージ） 



M 

ち膝痛(膝蓋歷部） 

(インテバンクりーム塗布） 



N 

右小指関節側副執帯損傷 
(テーピング固定） 
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男子ナショナル選手の 

コンデイショニンブ 

「 東アジア予選等における傷害状況から 


スボーツドクターミす巧卓也 
理学插洁-上豊嗎伸か•パ I 施賢一 


-•男子ナショナルチームの競技力現況 

第 U 回世界選手権大会男子東アジア地区 
予選が日巧 4日から8日までの 貴館、日本、 
韓国、中華人民共和国 (3 下、中国と略) 

の3ケ国参加にょり広島ホで実施された。 
競技結果としては、1位韓国、2位日本、 

位中国の成績(韓国如—?3中国、韓国扣 
日本、日本—中国)であった。 
男子を日ネチ— ムと アジアの雄•韓国と 


の試合内容から判断される日本の技術、体 
力、気力•意欲等がみられる総合競技力は、 
満足される水準とは言い難かった。 

二•メディカルサポ—卜からみたコンディ 
シヨニング 

そこで我々スポーッ医科学委員をは、メ 
ディ々ルサポート面から少しでも舆子ナシ 
ョナルチームの競技力水準を韓国水準に近 
づけるための検討を加えてみた。 

すなわち、スポ ー ツド クター 群挙げて メ 
ディカル•サポートと取り組んではきたが、 
果たして医療処置やチームや選手の期待や 
要求水準を満足させていたのだろうか。 

檢討の資として東アジア予選医療報告(ス 
ポーッドクター、整形外科、和野卓也 U 横 
お市立港湾病院)及び3月に広島市で実施 
されたチャレンジマッチ医療報告 (トレー 
ナ I 、 理学療法±、豊嶋伸介、川波賢一) 
からそのが況や改善方向を追及してみた。 

別表の医療処置が祝から概見しても W 余 
名の男子ナショナル選手がトップ コン ディ 
ションで各競技会に参加する ことの 困難性 
がうかがえる。すなわち既応症が完治しな 
いままの合宿や競技会参加を強要されなけ 
ればならない状況では、スポ—ッ医科学委 
具会だけで解決できる問題ではなかろう。 

S •あるべきメディカルサポ—卜体制 

従って本誌では、ナショナルチームが監 
督の意図下で持てる競技力を十分に準備す 
るためのメディ々ル•サポ I 卜体制のみに 
スポットを当てた提案を試みた。 

1•ナショナルチームの合宿、競な会、海 
外遠征には、スポーッ医科学委員会、メデ 
ィカルサポ I トスタッフ(スポ I ツドクタ 
I 、トレー ニングドクタ I 、トレ I ナ-— ) 
のを期間参加が望ましい。しかしながら、 


経費、病院勤務状況等人的確保の条件を常 
に 満足させることは困難な問題であろう。 
病院や大学勤務のドクタ{等の派遣可能期 
間も！〜2週間が限度であろう。したがっ 
てドクタ I 群に代わって、民間企業に所属 
するトレ ー ナ ！等の「依頼契約」 にょる 派 
遣依頼がチームの要導や恒常性の面から最 
も可能性の高い方策であろう。 

2•現時点で必要かの可能なメディカルサ 
ポ^—卜化制としては、監督も要望している 
ょうに、 男女ナショナルチームに各1名の 
専属 トレー ナ ー (理学療法±、スポ I ツト 
レー ナ ー ) を配置し、ナショナルチ ！ ムの 
全巧動に帯同する。その際、トレーニング 
.ドクダ. —の参加が望ましいことは言うまで 


もない。 

3•チームドクターは、 整形外科医、内科 
医、婦人科医等の何れかが海外遠征等に帯 
同するが、 専属トレ I ナ I のょぅにドクタ 
1 を固定す ることは 困難であるので、交替 
の 各ド クタ I は、 緊密に協議しなから、選 
手の コンディションを 調整して、それぞれ 
医療報告を作成し、 チーフドクタ I が常時 
それを まとめ、 みの帯同ド クタ I に選手の 
医療情報を提供する。3上のょぅに、専属 
トレ1ナ1と複数の六义眷ドクターが連携し 
た「メディ カルスタッフ」 化制を確立する 
ことを 提昭し、逐次定着させたいものであ 
る0 

(監修：スポ—ツ医科学委員長西山逸成) 
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なしませ自然。 

シャトレー ゼのわ菜 C , は山が 脊 ち。 
n 本一の果夹郷と極±の酪農化帯です。 
澄んだホ気と豊かな自巧を、 

搁轉しています。 

そして、 H 本中をわいしい笑頗でみたを ぅと 
シャトレーゼのフレッシュパワし 
ハンドボ~>ル部 とら ども、 

世紀にかって、 

さらに大きく 飛硝 しようとしています。 


_|昏畳置留置置昏田晋因醫因留星置晋畳田愚田畳因愚田因當回留因田置留量置留還因畳置留度因愚置醫因富回歯置留畳田旧曲因田留盧因置置旧囚畳置困田畳因量田因西回回西因回伊岂留畳因留 

国際 A 級審判具とエンブレム 



小を原久郎 

音留愚置困因囚留愚囚因留島田嵩因因醫還因因醫田醫畳因因留畳因置富醫愚置坦置曹愚因因狙因田淳愚置困薑留回困置暨回譽還因间醫嵩 Q 置因回醫畳置歯冨醫畳囚因困囚因留置留 

本年2月下旬、 IHF/A レフ 


卫リーコースに合格し、国際審判 
員と いう 資格を得ることが出来ま 
した。 

4巧に入り、ハンドボ1ルのシ 
1ズンも到来し、各大会が全国各 
地で開催される中で、本年度最初 
の全国大会である J B H プレジデ 
ント ヵップ (男子•愛知県名古屋 
市)に指名されました。その間に、 
東京高体連での関東大を予選、関 
東学生ハンドボール連盟春季リ} 
グ 戦を数試合担当し できました。 

JBH プレジデントヵップが全 
国大をレベルの最初の大会で、こ 
れかデビユー戦とでも言うものに 
なりましよう。 

我々は従来、全国大会(ィンタ 
I ハィ•国化 etc) には日本協 
会指名レフ卫リーとして参加して 
きました。 指名 レフエリー とは、 
国際審判員 A • B とエリート レフ 
エリーとして指名された 審判員の 
中から、それぞれの全国大会に派 
遣されるものです(当然の ことな 
がら、この指名は審判委員会の中 
で決定されます)。今までは、国 
際 B 級の資格での指名で したの. で、 
ワッペンは日本の A 級のワッペン 


をつけていました(圃際審判員は 
A - B にみけられており、青ワッ 
ペンをつけられるのは A レフエリ 
1コ—スに合格した者のみにみえ 
られるワッペンです。従って国際 
B では、青ワッペンはつける こと 
はできません)。 

国際 A 級審判員がつけるワッぺ 
ンは青いをのものですが、 IHF 
ではこのワッペンのことをシルバ 
J エンブレムと言っています。 

そして、シルバ1エンブレムの 
他にゴ—ルドエンブレムといぅも 
のがぁります。聞き慣れない言葉 
ですが、このゴ—ルドエンブレム 
とは、オリンピック .WC に指名 
された者に与えられるエンブレム 
のことです。我々の多くはシルバ 
I エンブレムです(エンブレムの 


1ルド糸でふち取りしているのが、 
ゴ—ルドエンブレムです)。 

ゴールドエンブレムを取得する 
のは、簡単なことではありません。 
何故ならば、アジアハンドボール 
連盟で、数多くのアジアの国際レ 
フェリーの中で上位にランクされ 
なければなりません。次に、例ぇ 
ばオリンピックのレフェリ I を決 
定する際に、大陸別にレフ卫リー 
指名された上で、特別のレフェリ 
! hi スに参加し、そこで合格で 
きてはじめてオリンピックレフエ 
リ I になるわけです。特別のレフ 
ェリーコ I スは、尝然 IHF のコ 
ン トロ！ ル下におかれ、実拔テス 
卜、ぺ I 。ハーテスト、体カテスト 
をクリアしなければなりません。 
もちろん外国語(独•仏•英の中 


ません。ゴールドエンブレム取得 
レフ卫リーは、大変名誉なことで 
すが、その陰では並々ならぬ努力 
なくしては取得出来るものではあ 
りません。 

我国には、その名誉であるゴ1 
ルドエンブレムを取得しているレ 
フェリ I がいます。バルセロナオ 
リンピックにおいて世界の检舞台 
を経験された島巧房二氏と後藤登 
氏です。この二人の存在は、日本 
だけでなくアジアの中においても、 
エリ ー.^ ^レフ卫リ 1 として 評価 さ 
れております。 

現在の日本においては、ゴール 
ドエンブレムの島田氏•後藤氏の 
他に、川島克之氏•森敏郞氏•岡 
本研二氏•清水宣雄氏と我々がシ 
ルバ I エンブレムを取得しており 
ます。中には定年になられる方々 
もおりますが、島田氏•後藤氏に 
1歩でも近寄れるよぅ努力してゆ 
きたいと思います。 JBH プレジ 
デントカップで初めて付けたシル 
バーエンブレムの重みと責任を感 
じ、常に新鮮な気持ちでコートに 


ふちがシルバー糸のものです。ゴ から一つ)も堪能でなければなり 立ちたいと思っております。 

I 基回疊窗置醫畳基置醫嵩 置基 置譬菌 置留畳 置 留量畳日畳 因疊屢置 醫量愚置覃量畳 置 留醫置置暨量愚因曼嵩因嵩 置醫畳 置 醫田醫 畳 置醫署還置署 

讓 A レフ H y としてデビユ 1 して I 

お田を和 

音醫量嵩置留置置留暑愚因愚冨留置置醫鼻愚置醫疊愚置留島田愚因醫遺置醫愚基置醫量畳置醫疊畳置醫畳田畳置醫畳置留曼還置留暑愚置留因羅 
この2月に国際 A 級審判員に合 5月 U 日から巧日まで名古屋で行 男子でした。それまでにも、高校 
格してから初めての全国大会が、 われた JBH プレジデントカップ 生や大学生の試合を吹きましたが、 
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第化回全日本総合選手権大会 

著作-監修尉)日本ハンドボール協会 

制作-尉)日本ハンドボール協会審判委員会 

① 男子決勝 大同特殊銅-本田技研 

② 女子決勝 北国$艮行ーシャトレーゼ 

③ 男子準決勝大同特殊細-中村荷巧 

④ 男子準み勝本田技研-日新製鋼 

⑥女子準決勝化国銀行—ブラザーエ業 

⑥ 女■子準決勝シャトレーゼーオ厶ロン 

⑦ プレーオフ決勝湧み製薬一日新製重岡 

⑧ プレーオフ準巧勝日新製鋼一本田技研 

⑨ バルセロナオリンピック女子-島田レポート 
* 審判研イ廖用に使用しますので、ゴール後 

方から判定がわかりやすいように撮影し 
ています。 

* 申么み方法 

現金書留で ㈱ 日本ハンドボール協をビデ 
才儒までお申込み下さい。 

価格は1本につき3日00円。納期は VHS 
で約1週間程度です。 

入金があり次第手続きします。 


待望の実録ビデオ 

申込み^ 


この大会がブル I ワッペンをつけ 
てのデビユ I 戦でした。 

国際審判に合格してから今まで 
何をして来たかと言われても、日 
頃の体カトレーニング(職業桐体 
巧の教員のため、環境には恵まれ 
ています)と、語学学校に通う程 
度で、今まで Z 5 上に努力をしてい 
るとは言えません。その点におい 
ては明確な研究課題を設定して勉 
強していかなければならないこと 
を、この全国大会を終え、今こう 
して筆を取りながら実感していま 
す。 

さて、実際の大会はどうであっ 
たかと言うと、この大会は各チ— 
ム共ナショナルプレイヤーを欠き 
苦労しているが、総合や日本り I 
グと一味違った大会でした。そし 
て、この大会の中で確実にブル— 


ワッペンのプレッシャーを感じて 
いました。それは簡単に口で言い 
表わせませんが、責任の重さを十 
みに感じました。今までは、いい 
笛をかこうとか特に意識もなく、 
たたゲ I ムの流れをこわさずにと 
リラックス 出来たものでした。し 
かし今はきっとんのどこかに、失 
敗しないょうに、今までとは違う 
ぞなどと、自分自身にプレッシャ 
I をかけん揺れ動いていると実感 
しました。さらにゲ I ム内容の難 
しさが、レフ卫リングを難しくさ 
せる結果になったとも感じられま 
した。 

ゲ—ムの流れをこわさずに選手 
一人一人を伸び伸びとプレイさせ 
るよう見極め、罰則については段 
階的に適用していこうと、いつも 
U 上に意識を強く持らすぎていま 


した。その結果が、自分自身で思 
つてい ることとは 逆のものになっ 
てしまいました。ここで新たに、 

一試合の中で緊張もあればミスを 
悔やむこと、•迷いなど様々な、心理 
状態が起こります。その中で、い 
かに平常ムで、プレィを見極め、 
現象に的耀に対応出来るかが自分 
自身との戦いになります。安定し 
た レフ 卫リング、これは経験の豊 
かさが一番だと思います。 

今まで述べてきたことは、誰し 
もが一度は感じたことがあること 
だと思います。 さらに 進めてハン 
ドボールの レフ エリーは同じ権限 
を持つ二人の レフ エリ I が一つの 
ゲ—ムを管理します。違った性格、 
生活環境の二人が、一つのルール 
を適用す るのに 多少なリともずれ 
があると思います。ハンドボ I ル 


観の違いもあるはずです。そんな 
二人が共通理解を持つためには、 
ある程度の時間と努力を必要とし 
ます。私達ペアも、一緒に審判を 
するようになつて W 年程経もます。 
W 年が長いか短いかはわかりませ 
んが、每年新たな目標を持ててい 
るので、新鮮な気持ちはいつもあ 
ります。と同時に、 ここ2、3 年 
では、互いのレフ卫リングを尊重 
し、 二人で一，つの判ををしている 
のだという意識を強く持つように 
なりました。 

前述しましたように、これから 
も多々課題があります。国際審判. 
員になり、国内でのデビユー戦が 
この大会でしたが、今まで通りに 
そして A 級であろうが D 級であろ 
うが、いつも レフ エリ 1 としての 
基本に忠実になることが大切であ 


ることは、国際審判員になっても 
同じです。ただ、今までと違うの 
は、海外の試合をがけるチャ.ンス 
が出ホたことで、普然のことなが 
らアジア地区のハンドボ I ルとョ 
1ロッパとのハンドボ1ルは違う 
と思います。その中で私達がホめ 
られているものを明確にし、日本 
の審判部門の発展のため、日本の 
ハンドボ1ル界の発展のために少 
しでも役立てるよう努力していき 
たいと思います。 

まだまだ国際審判員としての実 
感はワッペンの重みだけで、それ 
程実感出来ません。このことは、 
多か海外に出て実感出来ることだ 
と思います。いろいろなことを実 
感出来るためにも、日々努力をお 
こたらないようがんばっていきた 
いと 思います。 
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私の大学でも、ハンドボ1ルの 
ル—ルのテストをやる事がある。 
勿論テストを受けるのはハンドボ 


何故この様な結果になるかと言 
えば、ルールは試合や練習で見様 
見真なで覚えているからである。 


J ] — 


I ——交代地巧、ベンチ区が 


図 


ドボールをどの様なスポーツにし 
ていかなければならないか、その 
理念をしっかり持って指導し、あ 
るいはレフエリングして巧かなけ 
ればハンドボールの発展はおぼつ 
かない。 


—ルを専門にやってきていない人 
がほとんどである。従ってルール 
テストの内容はいたって簡単なも 
のぼかりである。 

採点の段になって、ハンドボー 
ルを専門にやってきたものはまず 
間違わないだろぅと思って採点し 
てみると、これが大間違いで、意 
外と基本的なルールを知らない事 
にびっくりする。 I 般の学生の中 
でル—ルの勉強をしてきた者がハ 
ンドボールの学生よりよい点を取 
る者がいるくらいであるり 


指導者としてのな省 


指導者もルールをルールブックそ 
のものを活用して教えている事は 
まずない。それぞれが感覚的、体 
験的にルールを身につけているた 
めに、いざ正式に問題を出される 
と簡単なものまで間違ってしまぅ 
のである。 

ゲームで時として、感覚的に覚 
えているルールでは間に合わず、 
思わぬ大きな ミスを してしまって 
ゲ—ムを落すといぅ例を幾度か見 

てきている。やはりハンドボール 
を規定しているル！ルとそれを運 
用するレ フエリングをしっかりと 
指導者もプレイヤーも理解する事 
が必要であり、そのことは技術. 
戦術を高める方法にもつながるも 
のである。 


本指導法の連載も回数を重わて 
きたが、こちらの事情で内容に一 
貫性が見られず申し訳なく思って 

いる。 

今回はル I ルと技術の題で書い 
てみたい。_ 

共通の±台で 
試含をする 

ハンドボ I ルをハンドボ！ルな 
らしめているものはル I ルである。 
日本では IHF (国際ハンド.ボ！ 
ル連盟)が発行した英語版競技規 
則を翻訳して「ハンドボ I ル競技 
規則」として(財)日本ハンドボ 
I ル協会が発行販売している。こ 

の競技規則書をもとに日本各地で 

競技されているわけである。オリ 

ンピック年每に改正されているが、 

皆さんこれを手に取って読まれた 
事があるでしょうか。 



言うまでもなく、チームが平等 
の条件で試合できるのは共通に巧 
解するル—ルがあるからである。 
しかし、 もし チ ！ ムによってルー 
ルの理解度が違ったら、お互い気 
持ちよ く 試合をする事ができるで 
しょうか。幾度となく不愉快な思 
いで試合を終えた経験をお持ちの 
人も多くおられる事と思います。 
特に身体接触が伴うハンドボール 
では、相手にがする動作のルール 
の理解度あるいは尊重度によって、 
気持ちよく試合できるかどうかの 
分かれ道となる(図1)。 


ハンドボールの理念 


ハンドボールとはどんなスポ I 

ツでぁるかはル！ルブックを読む 

だけではわからない。それを基に 
して ハンドボ I ルをどんなスポ I 
ツ にして 巧く かと 言ぅ考え(理念) 
がなければならない。ルールの精 
神を理解し、それを実際のプレィ 
に 置き換えるにはハンドボール観 • 
理念がその根本になければならな 
い。特に指導者やレフユリ！はハ 
ンドボールとはどんなスポ I ツな 
図のか、あるいは将来に向けてハン 


ル—ルの 

テストをしてみると 
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エンスに普たって崩すブロックプ 
レィの方が易しくて効果的ではあ 
りませんか」という。「当たって 
崩すブロックプレィは反則でしょ 
う。うちのクラブは正攻法で戦う 
ので、そんな事は教えられません」 
というと当の学生は初めきょとん 
としていたという。おも、正攻法 
で戦うのが試合と思っているので、 
学生にそんな方法を教えた事がな 
い。そう言った学生はまだ大学に 
きて間もない事から、感覚的に身 
につけてきたプレイの中に、当た 
つて崩すというブロックプレイが 


きっと正当なプレイとして身につ 
いているのではないかと思われる。 
恐らくデイフ卫ンスをしていて後 
ろからドシンとブロックされ崩さ 
れてなかれた 経験が あるのだろう。 
審判も見えなくて見逃したために、 
「こういう 方法 もいいのだな」と 
感覚的に正当なプレイとして覚え 
てしまったのかも知れない。ゲー 
ムにおけるレフエリングは神業の 
ごとくで あり、 大事なポイントに 
なるところは判定するものの、見 
逃されている違反はいくらでもあ 
るはずである。そういう中で育っ 
てくるプレイヤ I はきちっとして 
ルールの勉強をしない限り、本当 
のハンドボ1ルのル—ルに触れる 
事がおホない。 


立当なブロックプレイ 


ブロックプレィが成り立っため 
にはルールブックの 
第8条相手に対する動作 
次のことは、許される。 

8の3ボ—ルの保持に関ゎら 
ず、相手の進路を綱体 


でさえぎること。 

が満たされていなければならない。 
銅化であることから腕を使って相‘ 
手を抱き込むよぅなことは許され 
ない(図4)。またさえぎること 
は相手の進路に当たらずに立つこ 
とであり、相手に普たったり、お 
尻で押したりすることは反則にな 
る(図5、図6)。 


ブロックプレイの種類 


ブロックプレイには相手の前面 
に立つ「パラバン」(図 7 A ) と 
側面に立つ「サイドブロック」(図 
7 B ) がある。またブロックを利 
用してのプレイであるブロックタ 
I ンかある。ブロックタ I ンとは 
ブロックした後に反転し、デイフ 
エンスのチ卫ンジのスキを利用し 
てノ I マ！ クになる方法である。 
パラバン、サイド両ブロックとも 
ブロックタ 1 ンは可能であるが、 
サイドブロックからの夕！ンの方 



がよく使用される。 

時にディフ卫ンスの背後からは 
いるサイドブロックでの一種であ 
る「縦ブロック」からの夕 I ンは 
よく見られる効果的なブロック法 
である(図8〜)。 


縦ブロックじついて 


縦ブロックが使われるようにな 
ったのは昭和加年代の終わりから 
口—リングオフェンスにがわって 
セットプレィが流行し出してから 
である。 

図のようにダブルポストでシユ 
1卜を粗いながらパスを回し出す 
と、ディフェンスは当時どうして 
も2 : 4デイフ王ンスの隊形をと 
らざるを得なくなり、前のデイフ 
エンスを背後からブロックにはい 
る都合のよいが態となった(図9)。 



ルールの 

巧語がをわった —1 

平成5年度から8項目のル I ル 
改正がなされたが、日本ではこれ 
を契機としてルールの用語も IH 
F 英語版の用語を出来るだけ尊重 
する方向で改正され、まだ全体的 
に理解がなされていないようなの 
で ここでとり 上げたい。 

図2、3は変更された用語を四 
角で囲って示した。図で説明した 
もの外で変更されている用語と 
しては、 

ファ—ストネ1ムレフユリ1 
-►第1レフェリー 
セ々ンドネ I ムレフェリ！ 

-►第2レフェリー 

違反、規則違反、違反行為、反 

主埋反 
ベンチ規定 

^父巧地域規定_^ 

ルールと 
ブロックサイン 

私の地域で小学生のハンドボ J 
ル少年国があり、私の家内や大学 
の選手が指導者として每週±曜日 
に教えている。 

今年のチームは小さい子が多い 

ので、ブロックプレイで割り込む 

方法を教えようという事になった。 

早速教えたところ、学生の指導者 

は「小学生にブロックプレイは難 
しい-という。「それよりデイフ 
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健摄巧器•医巧システム 


生産の場で、街で、オフイスで、そして 
家庭や病院でも。私たちはさまざま 
な場面での便利さや快適さを考え、 
オートメーション事業を推進してい 
ます。 


巧まホ豊かに、 

おちレろぐするオムロン 


オムロン巧な含な 
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ドレイパーは 


户 D&M の スポーツテー カ:•す。 、、 

^draper ノ 


サポーターもテーピングもアイシングサポーターもす 
ベて私たち人類が生み出した偉大な知恵です。 
人間の肉化がスポーツという 
苛酷な試徽こも耐えていけるようじ。 

怪我をしたり、故障をしたときでもすみやかに回復 
し、さらに身がを守りながらスポーツが続けられる 
ようじ。 

D&M は、サポーターやテーピングを通して人類の 
スポーツボディを進化させ続けます。 
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エネルゲンの栄寒成々000 mi ぁたり） 

エネルギー 21 kcal 乃レギニン 0.2 g 

果お 已 g ビタミン C 100 mg 

クエン敌 0.3 g トカロチン 0.6 mg 


新穀晶のご紹か 

パワーアシスト 

エネルゲン 

エネルゲンは、持义運動時のエネルギー補給を目 
的とし、スパー K 時に必要なエネルギー源の温巧し 
着目して開発された本格的なスポ—ツドリンクでず。 

♦エネルグンには、アルギニン （ Arginine ) 果糖 
( Fructose ) クエン酸には nc acid ) が絶妙 
なバランスで調製されていまず。 

•スポーツマンの身体をいたねるべ—タカロチン、 
ビタミン C を含んでいまず。 

♦さっぱりとした巧で水分摂取がでをまず。運動中 
の水分補給は、体温調節と体液の確保といラ2つ 
の理由から、今曰では欠かせないちのとされてい 


まず。 


^日本育協会のスポーツ医.科学の振興を応援してし、ます。 


フリ—スロ 


日月の大型達休は、広島での男 
モ世界選手権東アジア地区そ選で、 
あっけな<ずっ飛んでしまった。 
寂しくちあり、楽し<わあり…。 

この大会はご存知のよラに、曰 
本は韓国の高い壁を破れず、西ア 
ジア地区2位とのプレ|オフに出 
場権をかけることになった。今回 

はここで感じたことを書いてみた 

、〇 

し 

試合後のインタビュ—で韓国の 
金成憲監督が「巧点の実力達があ 
る」と言ったのには正直いってシ 
ョックだった。しかし、日本の最 
終目標は3¢のアジア大会を経て 
来年のア h ランタ五輪予選の突破 
である。ずべてに優勝を望むのは 
選手にとって酷である。あくまで 
最終目標へのステップと考えたい。 
だから現時点では2点、巧点差と 
llil 口われてち目をつぶっていたい。 

だが…。敗れた悔しさが選手か 
ら伝わってこないのは、なんとち 
悔しい。曰本協会の斎藤会長はね 
ぎらいの言葉をかけられはしたが 
「ああ、やっぱり勝でなかったか」 


広報委員 早川文司 


とケロリでは、あまりにも歯がゆ 
、〇 
し 

この厶—ドに元曰本代表の-人 
は「やることをやり巧/くしたら、 
物を言ラのちいやなほど悔しいは 
ずだ。まだまだやるベさことをや 
っでいないのでは」と評したが、 
選手にはちっと曰の丸の「重み」 

と「誇り」を感じとってほしい。 
韓国と曰本では、国の事情が違ラ 
と言えばそれまでだが、韓国の選 
手、ベンチの気迫が曰本を上回っ 
ていたのは事実だ。精神論を持ち 
出ずつちりはないザ、悔しさが表 
面に出る<らい、曰頃の h レーニ 
ングをもっと大切にしてほしい。 

悔しさが見られないのは、現代 
の若者の気持ちの切〇替之の早さ 
かおしれない。だが、それたけで 
片づけられるものだろラか。 

「本当の悔しさ」とは何か、ま 
た何が必要で、何が欠けているの 
か i もラ I 度考えてみてほしい。 
曰本代表の 一 段の成長を願ってい 

るからこその晝蹇お許し願いた 

)0 

し 
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埼玉決浦和南 
►決勝戦 

滞和実業伊奈学園 



岐享県中学校選手権大会 


聖徳大附高犯—3下館二 
聖徳大附高： 5 IU 愛国学園高 

□ D ブロック 

竜ヶ崎二嵩 WI 9 日立二 
お岡二牛久栄進高 

麻 生で 3 竜ヶ崎一高 
麻 生 SI 7 石岡二 
▼決勝リ—グ 

水海道二高な—巧水海道一高 
麻 生 2—6 聖徳大附窩 
水海道二窩挑 — U 聖徳大附高 
水海道一高？ 3 IU 麻 生 
水海道二高な—の麻 生 
水海道一高 919 聖徳大附高 
(順位)①水海道二高②水海道一 
高③麻生④聖徳大附高_ 

関東富校埼玉県二み予選 

(4 巧 gj 日〜5月8日/熊を巿他) 

◎男子 

▼1 回戦 

浦和学院％ [7 筑波大巧戸 
春日部工業の — 2^庄 和 
越が西 wtw 西武台 
浦和市立2; —じ草 加 
川口東？ 318 春日部東 
川口化の—;3朝 霞 
城化埼玉？^ IW 上尾沼南 
農大一二 二 一郷エ技 
大宮南別—7城西川越 
春日部的—513.埼玉第一 
浦和西の上尾東 
埼玉栄別—巧小松原 
川口青陵 uiu 岩槪化陵 
か奈学園の—2^桶 川 
川口工業別—巧越を南 


浦和実業が—?緑ヶ丘 
▼ 2 回戦 

浦和学院化|53春目部エ業 
浦和市立趟を西 
川□東で9川口化 
農大一二巧—巧城化埼玉 
大宮南巧—23春日部 
埼玉栄浦和西 
川口青陵如—：3伊奈学園 
浦和実業の川口工業 
►準決勝り！グ A 
浦和学院％—9浦和巿立 
浦和学院の—9川口東 
浦和学院農大ニー 
川口東.3ム農大一二 
川口東ザ2浦和巿立 
農大一二巧 — U 浦和巿立 
►，準決勝リーグ B 
浦和実業 WIS 大宮南 
浦和実業な—3埼玉栄 
滞和実業说 [2 川口青陵 
大宮南； 5—7 埼玉栄 
大宮南％—23川口青陵 
埼玉栄 g — 巧川口青陵 
▼代表決定戦 

川口東 25 IU 埼玉栄 
農大兰別—2^大宮南 
▼決勝 

浦和学院の—8浦和実業 
◎ホ子 
▼1 回戦 

滞和実業^—2大宮開成 
春日部工業 UI 5 川口女子 
羽生第一 ; sl 8 農大一一一 
浦和西お IU 吹 上 
西武台お—6上尾南 


朝 霞で S 秋草学園 
川口 化 MI 9 小松原女子 
浦和南 班—8 春日部東 
伊奈学園进—日浦和商業 
川口 東 — W 庄 和 
浦和学院巧—；2春日部女子 
熊を女子巧—5越を南 
八 潮で3浦和市立 
川口 青陵所沢化 

草 加で2大宮南 
埼玉栄^ —2本庄第一 
▼ 2 回戦 

浦和実業巧 —4春日部工業 
浦和西？^—23羽生第一 
西武台？ 319 朝 霞 
浦和南 W —9 川口化 
か奈学園 W — じ川口東 
熊を女子％浦和学際 
八 潮平 g 川口青陵 
埼玉栄^ IW 草.加 
ザ準決勝リ！グ a 
浦和実業浦和西 
浦和実業别—じ西武台 
浦和南 SIn 浦和実業 
西武台 WIW 浦和南 
西武台 gf 9 浦和西 
浦和南 WI 8 浦和西 
▼準決勝リーグ b 
伊奈学園 25 — 6 熊を女子 
A 潮 TS か奈学園 
伊奈学園の一。埼玉栄 
埼玉栄 23122 熊谷女子 
埼玉栄； 3—13 八 潮 
八 潮で3熊を女子 
▼代表決定戦 

西武台 A 潮 
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八一 K 

大事にしたいのはボールを楽しむ才能です。 

誰もが親しみ、楽しめるボ ー JU 7) 前では、 

経験もエイジもテクニックも、みんながボーダレス。 

—番大切じしたし、のは、スホトツが、ボールがあたえてくれる普びを 
からどの底から楽しめるネ能です。 

そこにホ:ールがあることで生まれる夢、幸福、ドラマ 
それが化たちモルテンのテーマです。 


ドラマに满ちたボール•シーンを支える 


ザ ISir' フいぃ、 mm 

♦げきけ/けみ け)创 

I の(みーモ Jkr ノ。 まま本社ままが！田区谢化 T 目 5-7 〒130 03-36 巧-7胡1化 
大技•るま星•巧巧•にさ咽国 . f 山さ•化みリノ USA •デュッセルドルフ G 


斐 太 
蕃ちか子商 
羽島化 


▼ 2 回戦 
大垣エ 
可 化 
海 津 
岐阜化 
加 納 
み務原西 
大垣東 
長 良 
マ3回戦 
大垣エ 
岐阜化 
各務原西 
大垣東 
▼準決勝 
大垣エ 
各務原西 
▼決勝 
大垣ェ 
◎ホ子 


(日時/会場不明) 

◎男子 

予選卜 I ナメント 
( A ブロック〕 
各務原^ 

巿岐阜商業％—6 
大垣西 
市岐阜商業別—8 

〔 B ブロック〕 

岐阜化の一：^ 
大垣エ 
岐阜東 2 JIS 
岐阜東の—3 

〔 C ブロック〕 

高山エ S—S 
県岐阜商業 ^ is 
岐阜西エ業 2^16 
県岐阜商業： 5 —U 
▼決勝りーグ 
県岐阜商業 
県峡阜商業： 

市 岐阜商業 WI 9 
◎女子 

▼予選トーナメント 
〔 a ブロック；一 


養老女子商？；^—日 

〔 b ブロック〕 

富田ぶ？？ —7 


加 納 
高山エ 
巧 児 
岐阜西工業 


岐阜県民体育 


岐 山 
中京商 
各務原東 
各務原 


备務原西 


◎女子 

►決勝 

岐阜教員^ —若_か 

岐阜県高校総合大会 


岐阜県選手権大会〔一般の部〕 

(5 月1日 • 3日/一二洋電機他) 

◎男子 
▼1 回戦 

番 屋巧キャロット A 
キャッチアップ 1 二洋電機 
キャロット B WI 6 岐阜工業高専 

笠松クラブ W —22 朝日大学 
▼ 2 回戦 

岐阜西クラブ如一巧番 屋 
日本耐酸場挑 In キャッチアップ 

パブハゥス丸栄キャロット B 

大垣クラブ笠がクラブ 
►準決勝 

日本耐驗場 S 12 S 岐阜西クラブ 
大垣クラブパブハゥス薬 
y 決勝 

日本耐酸場大垣クラブ 


稲 羽巧ふ興 文 
▼準決勝 

大垣西 WIW 那 加 
桜 丘 7—3 稲 羽 
►’決勝 

犬—垣—西桜—丘 

岐阜県選手権〔高校の部〕 
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濃垣阜垣 垣田 
西北化東 津西女 


17116 610 8 5 131213 



USAKI 


大崎電気工業株な含な 

東京都品川区東五反田トト7干141 
TEL •日3 (3443)7171 FAX .03 (3447) 日844 


茹野 
白子 
常 磐 
四日市南 

大 {女 
東員第二 


◎男子 
マ1回戦 
燕 黙 
白 子 
大 を 
常 磐 
東員第二 
マ2回戦 
朝 明 
大 を 
西朝明 
東員第二 
►，準決勝 
戟巧 
西朝明 


四日巿西 
四日市南 

寺 一— 

禱 

桑名西 


III 重県中学校春季大会 

(4 月巧日/四日市四郷高校) 


日月1日/乙訓高校、 


(4 月肯〜 

向陽高校他) 
◎男子 
1回戦 
南八幡 
向陽 
山城 
洛化 
こ 0 
城 南 
洛西 
東宇治 
両洋 


四日巧商業 


鳥 山 
県岐阜商業 
県岐阜商業 


高山で 

海津节 

高山别— 
〔 C ブロック) 

岐阜化； 2— 
県岐阜商業？ 

中濃西 U — 
県岐阜商業お一 
▼決勝りーグ 
養老女子商？^— 
養老女子商？ 

嵩 山 S — 


マ決勝 

朝 明巧 IW 西朝明 

◎女子 
▼1 回戦 

大 木％—2枯 植 
羽 津 2 IG 亀 山 


►’ 2回戦 
西值川 
大安 
西朝明 
朝 明 
天栄 
疏致 
化 勢 
四日市南 
▼ 3 回戦 
朝 明 
西值川 
化 勢 
西朝明 
▼準決勝 
朝 明 
化 勢 
►，決勝 
朝 明 


918 名張化 
813 值 川 
お極が丘 


UI 6 東員第二 
WI 6 白 子 
UIO 羽 津 
WI 3 阿 山 

^15 燕 邸 
WI 9 大 を 
;3|5四日市南 
別— 4 天 栄 

が—3 西お川 
914 西朝巧 


Y 日化 


勢 


=1重県高校春季大会 


(4 月 W 、 巧日/四日市四郷高校) 

◎男子 

▼1 回戦 

四日市南四日市四郷 
四日巿で6上踩ェ 


桑名化 UI 9 海 


星 


高 田巧 — U 晋車空 

上 野 YU 尾 驚 


ず一一 

舞 


東 W — 巧四日市西 


桑名西 WI 3 


ず一 一 

替 


►’2 回戦 

四日市工業 W — 8 四日市南 
桑 名別—目津 西 


亀 

量1 

轉 


山で U 
越で？2 
東で U 


桑名工業巧 


U — 2 大 木 7 3回戦 


四日市工業别 —3 

晚 で W 

-R U 918 
^ U 2 1 

桑名工業？ 3 IU 

▼準決勝 

四日市工業巧—2 
桑名工^—9 
マ3位決定戦 
亀 山 YU 
▼決勝 

四日巿工業の一8 

◎ホ子 

►’1 回戦 

名張西撕（日 
桑 名 S —0 
津 東別—3 
上 野 S -0 
►’2 回戦 

焼 お一 5 
一二 重 2 — 8 
四日巿 3- じ 
四日巿商業 U —4 
►，準決勝 

焼 抓—2 
四日市商業 WIS 
►3 位決定戦 
四日市 
►決勝 

魄 の—7 


四日巿；5—9朝 巧 
焼 W —1 桑名化 


S 重県春季大会( I 般の部) 


(4 月1日/四日ホ四郷高校) 

◎男子 

▼1 回戦 

覇明クラブ U —0 さクラブ 
鶴ノ森クラブ？？ IW 斋クラブ B 
屠驚クラブ SIO 四曰市中央ク 
西禅川クラブ挑—別梅ノ木クラブ 
一二重教員？； 5 IS 桑を曲クラブ 
マ2回戦 

本旧技研 W 19西朝巧クラブ 
S ノ森クラブ犯一9鈴鹿高専 
西饱川クラブ^ — ^尾驚クラブ 
本田クラブお一？^一一一重教員 
マ 準決勝 

本田技研 SI 3 鶴ノ森クラブ 
本田クラブが—22西お川クラブ 
マ 決勝 


本 ffl 技研姑—挑本田クラブ 



京都府高校春季大会 
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"A j 的め宜がををがめ々ヒ 4*^ —マナイ 
■ 中ぜ巧巧グルーダ"。姑油の-^巧を 
にない.ホ巧を拙を拽かに、そでより 
ぶい巧な巧おけくりを妃ざレで、これが 
らもか巧お力を接かわ:いきま中。 



おかけさまでが 叢75 巧 


^株式会社 中ネオ荷お 
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豊かさがもたらすもの。をれはなじよりも、ひけひとりの「幸福」であるべきでしよう。 
'じ、の幸福感があってネ刀めて、豊かさは意味を持つのです。物質的•量的な価値 
観から、精神的•質自勺な価値観へ。私たちか藤あは、「豊かさを担う責任 J という 
企業理念のもとにチヤレンジを続け、きっとみなさんに本当の豊かさをわ届けします。 


豊かさを推う責巧。 
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